ANDRZEJ SROGZYNSKL 


emer. sierżant miejskiej Straży pożarnej 


przeżywszy lat 64, po długiej 1 ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramen- 
tami zasnął w Panu dnia 16. czerwca 1914 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby L. 88 przy ulicy Chodkiewicza w Grzegórzkach wprost 
na cmentarz nastąpi we czwartek dnia 18. b. m. o godzinie 3. po południu, na który-to smutny 
obrzęd stroskana żona i dzieci zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w piątek dnia 1g b. m. o godzinie 7. rano w kościele parafialnym Św. Mikołaja. 


Zakład pogrzebowy Jana Wolnego w Krakowie. Drukarnia Źwiązkowa w Krakowie. 


